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安全にお使いいただくために 
ヴポートとヴービスのご案内 


ご使用の前に 


• ご使用の際は、必ず添付のマニュアル類をよ < お読みの5え、 
正しくお使いください。 

. マニュアル類は、不明な点をいつでち解決でさるよラに、すぐ 
に取り出して見5れる場所に保管してください。 
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ごま意 

(1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載ずることは固くお断りいたしまず。 

に）本書の内容じついては、将来そ告なしに変更ずることがありまず。 

U ) 本書の内容じついては万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付 
きの点がございましたら、ご連絡くださいまずようお願いいたしまず。 

(4) 運巧した結果の影§(こつきましては、 （3) 項にかかわ6ず責任を負いかねますのでご了承 
ください。 

(5) 本製品がお客様じより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、ま 
たはエプソンおよびエプソン指定の者 （ 裏表紙参照） W 外の第^者により、修理、変更さ 
れたこと等[こ起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承く 
ださい。 

(目）エプソン純正品、およびエプソン品質認定品 ■ W 外のオプション品または消耗おを装着し 
てトラブルが発生した場合じは、責任を負いかねまずのでご了承ください。 

(7) 本書中のイラストと本体の形状は異なる場合がありまず。 

本製品を日本国外へ持ち出ず場合のま意 

電源ケーブルは嚴売国の電源仕様に基づき同捆されています。本機を販売国]: U 外で使用 
する際には、事前に使用する国の電源電圧や、コンセントの形状を確認し、その国の規格 
に適合した電源ケーブルを現地にてお求めください。 


瞬お （ 瞬時電圧低下）基準について 

本装置は、落雷などじよる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 
電源の®時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦め 
します。 

電源高調波について 

この装置は、」に C 61000-3-2 r 高調波電琉発生限度値」に適合しております。 

商標について 


IBM 、 DOS / V 、 XGAl ま 、 International Business Machines Corp . の商標または登録商標 
です。 

Macintosh 、 Mac 、 iMac は 、 Apple Computer . Inc . の登録商標です。 

Windows , Windows NT 、 V 目 A は米国マイク□ソフト社の商標または登録商標です。 
なお、各社の商標および製品商標に対しては特にま記のない場合でも、これを十分尊重い 
たします。 



この取巧説明書は100% 
再を化をイき用してし、ます。 


Tprinted with] 

IsoyinkI 

環境にやさしい大豆みインキ 
を使巧しています。 
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安全にお使いいただ<ために圓ヴポ I 卜とヴ I ビスのご案内 








まをにお使いいただ < ために 


取扱説明書および製品じは、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への 
危害や財をへの損害を未然に防止ずるためじ、絵表示が使われていまず。 

その表示と意巧は次のとおりでず。内容をよ<ご理解いただいた上で本文をお読 
み < ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が死こまたは重傷を負ラ可 
能性が想定される内容を示しています。 

A ミち意 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が想定 
される内容および物的損害のみの発ちが想定される内容を示しています。 


絵表示の説明 
行為を禁止する記号 

(S ® ® ® 

禁止 分解禁止接軸禁止水めれ禁止 


行為を指をする記号 

〇處 

指示 電源プラグを 

コンセント 
から巧< 


注意をラながす記号 


A 

を意 


A 警告 

巧のよラな異常のときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセント 
か5巧いて、お買い上げの販売店、またはエプソンサービスコールセン 
ターにご相談ください。 

-煙が出ている、変な臭い、変な音がずる。 

-本機内部に水や異物が入った。 

-本機を落とした0、ケースを破損した。 

そのまま使用を続けると、乂災-感電の原因となります。 

お客様による修理はを険ですから絶対にしないでください。 

を 

電源プラグを 
コンセント 
か6おく 

サービスマン！; i がのちは、『取扱説明書』で指示している場合を除き、 
本機のケースを開けないでください。また、本機の分解-改造は、絶対 
にしないで < ださい。 

内部には電圧の高い部分が数多くあり、火が-感電-事故の原因となります。 

分解禁止 

天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術が必要となります。 
正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となります。 
取り付け工事は、お買いホめいただいた販売店、またはエプソンヴービ 
スコールセンターにご相談ください。 

9 

プ□ジ I クターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤-潤滑 
剤-油などが付着するとケースが割れ、プ□ジ王クターが落下し事故 
やけがの原因となります。 

天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着 
剤-潤滑剤-油などを使用しないでください。 

を 










A 警告 


表示されている電源電圧！; i 外は使用しないでください。 

指定 LU がの電圧を使ラと、火災-感電の原因となります。 

を 

電源ケーブルは、仕様を確認してください。 

電源ケーブルは、販売国の電源仕様に基づさ同個されています。曰本国内で使 
用する場ちには、添付の電源ケーブル LU がのちのは使用しないで<ださい。販 
売国しソ外で使用する場ちには、事前に使用する国の電源電圧やコンセントのお 
状を確認し、その国の規格に適合した電源ケープルを現地にてお求めくださ 
い。 

適切な電源ケーブルを使用しないと、乂災*感電の原因となります。 

9 

電源プラグ-電源コネクタの取り扱いには注意してください。 

取り扱いを誤ると、火災-感電の原因となります。 

取り扱いの際には、次の点を守ってください。 

-たこ足配線はしない。 

-電源プラグ-電源コネクタはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。 

-電源プラグ-電源コネクタは根元まで確実に差し込む。 

-請れた手で電源プラグ-電源コネクタの抜を差しをしない。 

-電源プラグ-電源コネクタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らない。 

必ず、プラグやコネクタ本体を持って巧く。 

9 

破損した電源ケーブルは、使用しないで<ださい。火災-感電の原因 
となります。 

取り扱いの際は、次の点を守ってください。 

-電源ケーブルを加工しない。 

-電源ケーブルの上に重いちのを載せない。 

-無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。 

を 


• 電熱器のおくに配線しない。 

電源ケーブルび破損したら席線の露出、断線など)、販売店またはプ□ジエクターインフオメーシヨ 
ンセンターにご相談ください。 


雷が鳴り出した5、電源プラグにさわ5ないでください。 

感電の原因となります。 

强） 

接舰禁止 

本機の上に巧瓶-水の入った容器-薬品などを置かないで<ださい。 

こぼれたり、中に入ったりした場合、火が-感電の原因となります。 

水めれ禁止 

電源投入後は、絶対にレンズをのぞかないでください。 

強い光で、視力障害などの原因となります。ルさなお子様のいるご家庭では特 
にま意してください。 

§ 











安全にお使いいただくために 


A 警告 

本機の吸気□-排気□か6、金属類-燃えやすい物-異物などを差し 
込んだり、落としたりしないでください。 

火災•感電の原因となります。 


0 

禁止 


本機の光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。巧の 
ことを守って安全にお使いください。 

しソ下の点を守らないと、けがや中毒を起こす原因となります。 

-ランプに衝撃や傷を与えない。 

-ランプが破裂した斷ま、破裂時に生じたガスを吸い込んだり、目や□に入れな 
し、ようにま意するとともに、すみやかに部屋の換気を行う。 

か銀ランプ内部のガスには水銀び含まれています。万一、ランプ破裂時にガスを吸い込んだり、 
目や□にガスやガラス破片が入った場合は、直ちに医師の診察を受けて < ださい。 

-ランプが破藝した際に生じたガスを吸い込んだり、目や□に入れないよラにするために、本機を 
使用中は、絶対に本機に顔を近づけない。 

-天吊りで使用していて、やむを得ずご自身で清掃やランプ交換をする場合は、細かいガラス破片 
でけがをしないよラに、また目や□に入らないよラに十分にま意する。 

ランプカバーを開ける際に細かいガラス破片が落ちてくる可能性があります。 


〇 

指示 


本機または電池の入ったリモコンを、窓を閉め切った自動車の中や、直 
射日光が当たる場所、エアコン-ヒーターの吹さ出し□など、異常に温 
度が高くなる場所に放置しないで<ださい。 

熱による変形や、本機内部の部品に悪影 g を与え、火災の原因となることがあり 
ます。 


0 

禁止 


A 注意 

湿気やホコリのをい場所*調理台や加湿器のそばなど、油煙*湯気が 
当たるよラな場所に置かないでください。 

火災-感電の原因となることがあります。 

0 

禁止 

本機の吸気□-排気□をふさがないでください。吸気□-排気口をふ 
さぐと、内部に熱がこちり、乂災の原因となることがあります。巧のよ 
ラな場所には設置しないでください。 

0 

-押し入れ•本箱の中など、風通しの悪い狭いところ。 

-じゅラたん.布団.毛をなどの上。 

-毛巧*カーテン-テーブルク□スのよラな布をかけない。 

禁止 

プ□ジ王クター本体の底面に吸気□がある機種では、投写中、本体底面の吸気□に、巧や紙などが 
吸着されることがあります。本体の下には吸着されるおそれのある物は置かないでください。 

壁際に設置する場合は、壁と排気□の隙間を 20 cm しソ上開けてください。 



4 









A ま意 


ぐ5ついた台の上-傾いたところなど、不安定な場所に置かないで< 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。 

0 

禁止 

本機の上に乗ったり、重いちのを置かないでください。 

倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。 

0 

禁止 

小さなお子様の手の届くところには、リモコンか5取り外した電池を 
放置しないでください。 

/」\さなおテ様が電池を飲み込んだり、ノドに詰まらせることがあります。 

万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

0 

禁止 

お写中は、排気口の付近に、熱で変おしたり悪影響を受けるものを置い 
たり、手や顔を近づけたりしないでください。 

排気□から温風が出るため、やけどや変形、事故の原因となります。 

0 

禁止 

レンズカバーを取り付けたままお写をしないでください。 

熱でレンズカバーが溶けることがあります。 

溶けてしまったレンズカバーにさわると、熱でやけど-けがの原因となること 
があります。 

投写中に投写をさえぎる場合は、 A / VS ユート機能を使ラか、長時間に渡って中 
断したいときは本機の電源を切ってください。 

0 

禁止 

使用直後は、絶対にランプを取り出さないでください。電源を切って 
取扱説明書指定の時間が経過して、ランプ本体が十分をえるまでお待 
ち < ださい。 

熱で、やけど*けがの原因となることがあります。 

〇 

禁止 

本機をご使用にな6ないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセ 
ントか5巧いてください。 

絶縁努化等により火災の原因となることびあります。 

電源プラグを 
コンセント 
か6抜く 

本機を移動させる場台は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントか 
5巧き、すべての配線をはずしたことを確認してか5巧ってください。 

火災-感電の原因となることがあります。 

電源プラグを 
コンセント 

か5おく 











安全にお使いいただくために 


A 注意 


お手入れの際には、電源プラグ•電源コネクタをコンセントか5巧い 
て行ってください。 

感電の原因となることがあります。 

電源プラグを 
コンセント 
か6抜く 



A 

注意 


電池の使い方を誤ると、電池の破製-液ちれにより、火災-けが-製品 
が腐食する原因となることがあります。巧のことを守り、安全にお使 
い < ださい。 

-種類の違ラ電池-新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 

-取扱説明書指定の電池し U 外は使用しない。 

-電池から液がちれた場台は、もれた液を巧などで拭を取り、新しい電池と交換する。ちれた液が 
手などに付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 

-交換時期がさたら、電池をすぐに取り出す。 

-長期間使用しないとをは、電池を取り出す。 

-電池は加熱したり、乂や水の中におば込まない。 

-極性(+、-)を正しく入れる。 

電池を廃棄するとをは、地域の回収ルールに従ってください。 


1年に1度は内部の掃除を依頼することをお勧めします。 

長期間、内部の掃除を行わないと、ホコリがたまり乂災や感電の原因となりま 
す。1年に1度はお買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンター 
に内部の掃除を依頼することをお勧めします(その場合は有料となりますので 
ご了承ください)。特に、梅雨の前に掃除を行ラことをお勧めします。 


A 

注意 
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ffi 用-保管上のお願い 


故障や誤動作、破損の原因となりまずので、次の点を ご留意 < ださい。 

使用-保管時の留意点 

• 温度げ高すざるところや、ほずざるところでは使用-巧管しないでください。ま 
た、急激な温度変化ち避けてください。 

取扱説巧書指をの使用温度範囲、保管温度範囲を守って使用-保管して < ださい。 

• 振動や衝撃が伝わる場所には設置しないでください。 

• 高圧電線や磁気を発生ずるものの近くには設置しないでください。 

正しく、動作しない場合がありまず。 

• ]^^^の状態で投写しなぃでくださぃ。故障や事故の原因となりまず。 




立てて投写しない。 


上に向けて}受写し 
ない。 


下に向けて投写し 
ない。 


左ちに傾けてお写 
しない。 


• 本機を前後に傾けて投写ずる場合は、『取扱説明書』で規定している!•ソ上の角度 
に傾けないで<ださい。故障や事故の原因となりまず。 

. レンズを素手でさわ6ないでください。 

レンズ面に指がや巧脂が付くときれいにお写できません。レンズが巧れたり、 

キズがついたりずるのを防ぐため、本機を使用しないときはレンズにレンズカ 
バーを取りがけてください。 

• 保管の際にはリモコンか S 電池を取り出しておいてください。 

長期聞電池を入れたままじしておくと、あもれなどを起こず原因になりまず。 

. 油煙やたばこなどの煙が当たる場所で使用•巧管しないでください。投写映像 
の品質が努化ずることびありまず。 

. 1年に1度はお買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセンターに内部 
の掃除を依頼してください（有料）。 

ホコリびたまると、本機内部の温度げ上昇して故障や、光学部品の早期劣化の原 
因となりまず。 

• 同一の静止映像を長時間投写していると、投写映像に残像げ残ることびありま 
ず。静止映像は長時間投写しないでください。 

.プ□ジェクターの故障、およびランプ不点なにより発生した損害について、定め 
5れたサービス節囲!•ソがは巧責とさせていただきまず。 
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使用-保管上のお願い 


定期交換部品について 


本機を毎日6時園 W 上連続使用される場合は、1年 W 内に光源ランプや光学エンジ 
ンなどの交換が免、要になることがありまず。また、ご使用になる環境温度が高い場 
合やホコリ、ミ由煙、たばこなどの煙がをい環境下では、交換サイクルが短くなる場合 
がありまず。交換時期や修理費用などについての詳細は、エプソンサービスコール 
センターまでお問い合わせください。 


ランプについて 


本機は光源に、内部圧力の高い水銀ランプを使っていまず。水銀ランプじは次の特 
徴がありまず。 

• 使用時園の経過にともなって、ランプの明るさが低下しまず。 

. 衝擊や傷、使用時围の経過による劣化などで、大きな音を伴って破裂したり、不点 
な状態になったりして寿命にいたりまず。 

. ランプの個体差や使用を件じよって寿命にいたるまでの時圍じ、かなり大きな差 
がありまず。万一に備えて、あらかじめ交換用ランプをご用意ください。 

• 交換時期を超えると、破裂ずる可能性が一段と高まりまず。ランプ交換のメッ 
セージが表示されたら、ずみやかにま斤しいランプと交換してください。 

液晶パネルについて 


巧晶パネルは非常に精密度の高い巧術で作られていまずが、黒い点が見えたり、 
ホや青、緑などの点が常時点なずることがありまず。また、ずじ状に色むらや日月 
るさむらが見えることもありまず。これは、あ晶パネルの特性で起きるもので、 
故障ではありません。あらかじめご了まください。 

残像 （ 焼きつを）について _ 


白黒がはっきり分かれている静止画を15分 W 上お写していると投写ゆ像に残像 
が残ることがありまず。万が一残像が残ってしまった場合は、残像が消えるまで 
( 残像の程度じよって異なりまずが目安で30〜60分）明るい画面（コンピュー 
夕の場合は白画面、ビデオの場合はなるべく巧るい動画）をお写してください。 
それでも消えない場合はエプソン修理センクーへお問い合わせください。 



本機を持ち運ぶ際のお願い 


• 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧きます。 

またずベての函綜をはずした状態であることをお認してください。 

• レンズにレンズカバーを取り付けてください。 

•フット部を収納してください。 

. ヘン ドルびある機種は/\ンドルを持って運んでください。 

I 修理などでメーカーに輸送ずる場合 

本機内部にはガラス部品や精密部品が数を<使われていまず。輸をの際には、衝擊 
によるが障防止のため、次のように取り扱ってください。 

• 本機を輸送ずる場合は、お買い上げいただいたとをの捆包箱と緩衝材を利用して 
<ださい。 

捆包箱がない場合は、本機に衝擊が伝わらないように本機の周囲を繰衝がなどで 
保畫し、堅固なダンボール箱に入れて精密機器と指定の上、輸送して < ださい。 

• 輸送は、 精密機器輸送び可能な宅配業をに精密機器であることを告げ 、依頼して 
<ださい。 

I パンドキャリングずる場合 

本機を持ってか出する際などは、オプションの八ードトラべルケースまたはソフト 
キャ U ングケースをご利用<ださい。 

航空機での移動の場合には、手荷物として機内に持ち込んで < ださい。 

※お客様が、輸をの際に発生した巧障に関ずる保証はいっさいできかねまずので、 
ご了承ください。 


使用-保管上のお願い 


海がでお使いになる場合の電源ケーブル 


本製品に付属の電源ケーブルは、電気用品安全法に適合しておりまず。日本国内で本 
製品を使用ずる場合は、あず同捆の電源ケースレを使用してくださしん 
国外で使用ずる場合は、事前に、使用ずる国の電源電圧やコンセントの形状を巧認し、 
その国の規格に適合した電源ケースレを現地にてお求めください。 

電源ケーブルをお求めになる場合は、 r 国際保証制度」 （:• P .16) に記載されているを国 
の連絡先にご相談ください。 

I 電源ケーブルの一般的な条件 

次のを件は各国共通のものでず。 

• 電源ケーブルは、プ□ジエクターを使用ずる国の承認機関じよるま認マークの付 
いたケーブルでなければなりません。 

.プラグが、使用ずる地域のコンセントの形状と合っていなければなりません。 

|_国別承;認機関の例 


国名 

承認機関 

国名 

承認機関 

アメリカ 

UL 

デンマーク 

DEMKO 

カナダ 

CSA 

ドィ、ソ 

VDE 

イギリス 

巨 SI 

ノルウェー 

NEMKO 

ィ女リァ 

IMQ 

フィンランド 

FIMKO 

オーストラリア 

EANSW 

フランス 

UTE 

才ーストリァ 

OVE 

ベルギー 

CEBEC 

スイス 

SEV 

日本 

PSE 

スウェーデン 

SEMKO 

中国 

CCC 


(を）アメリカ、カナダのコードは S 」 T または SVT クイプのケーブルでなければな 
りません。 
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I サポー トのご案内 

プ□ジェククーに関ずるご質問-ご柜談じは、 W 下のサポート窓□でお応えいたし 
まず。それぞれの電話番号-アドレスは、本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

• ホームぺージ n LOVE EPSON 」 

各種製品情報をはじめ、最ま斤のイベントやフェア、サポートま内など、さまざまな 
情報を満載したホームページでず。 

• プ□ジェクターインフオメーシヨンセンター 

プ□ジェククーに関ずるご質問-ご相談に電話でお応えいたしまず。 

• エプソンサービスコールセンター 

プ□ジェククーの修理に関するお聞い合わせ、ご柜談に電話でお応えいたします。 

• 消耗品のご購入 

交換用ランプやケーブル類は、エプソン 0 A サプライ株式会社でお買いホめいた 
だけまず。 

ユーテイリテイソフトのご提供 _ 

プ□ジェククーに添付のソフトウェア CD - ROM に入っているソフトウェアは、エ 
プソン販売のホームページ「1 Love EPSON 」 からもダウン□ードしてお使いいただ 
けまず。ソフトウェアが更新された場合は、最新版をホームページにてご提供いた 
しまず。 

さらに、プ□ジェクターをコンピュークと接続して、コンピュークからプ□ジェク 
クーの制御を行うユーティリティソフト 、 「EMP Link 」 もご提供していまず。 

ぜひ一度、ホームページ r I Love EPSON 」でご確認ください。 
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巧証と巧巧サービスのご案内 


本機を1央適に、安也してお使いいただくために、々の保守サービスを行っていま 
ず。 


保証書 _ _ 

本製品の保証内容は、お買い上げ日より1年聞の持ち込み修理の保証となっており 
まず。製品には『仮保証書•お客様情報カード』が添付されていまず。この、お客 
様情報カードに必要事項をご記入の上、ごおを < ださると後日、正ま保証書がお手 
元に届きまず。正式保証書が届きましたら、内容をよ<ご覧いただき、大切に保管 
してください。 

保証期圍中に万一、巧障した場合じは、正式保証書の記載内容に基づき保守サービ 
スを行いまず。なお、正式保1¢書がお手元に届<までの期聞は、仮保証書で対応さ 
せていただきまずので、仮保証書も紛失しないよう保管してください。 

修理を依頼される前に 


「故障かな？」とおったら、颐扱説明書』の旧ったときに」をご覧いただき、接続や設を 
に聞違いのないことをご確認ください。それでも直らないときは、次の処置を行ってか 
らイ I 资里を依頼して < ださい。 

ご自分での修理は、大変危険ですので絶対にしないでください。 

① r チェックシート」（: tP .14) をコピーして、チェックずる （チェックシートは、修 
理品に添付してください）。 

② プ□ジ ェク クーの電源を切る。 

③ プ□ジェクターから電源ケーブルを抜く。 

保守サービスの種類と申し込み巧 


本機には、次の保守サービスが用意されていまず。ご要望に合うものをお逞び<だ 
さい。プ□ジエク々一の化張修理サービスは行っていません。商品をや製品ごと 
のシリアル番号は、製品を識別ずるのにあ要でず。この情報が記載されているプ 
レートやラベルがはがされているなどで識別できない製品については、修理に応じ 
られないことがありまず。あらかじめご了承ください。 

I 持ち込み修理 

修理品を次のいずれかにお持ちいただくか、を付していただき、いったんお預かり 
して修理しまず。保証期園内の修理の場合は、次ページの代替機サービスを受けら 
れまず。 
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持ち込み-送付先 


• 製品をお買いホめいただいた販売店 
. エプソンのを修理センクー（連絡先:•本書裏表紙） 


I ドア化ドアサービス 

お申 し化かいただく と、エプソン指定の運を業者が修理品を引き取りじ伺いまず。 
ドア to ドア料金 （ 輸を費）は有償となりまず。保証期園外の場合は、ドア to ドア 
料金とは別じ修理代金があ要となりまず。 


申し込み先 


エプソンのを修理センクー （ 連絡先ホ本書裏表紙） 

I 年間保守契約 

製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込み、またはを付いただき、いったん 
お預かりして修理いたしまず。 

修理のつどの修理代*がかかりませんので、予算化ができ便利でず。また、下記の代 
营機 サービスを 受けられまず。 

※ランプは消耗品でず。ランプの交換を巧った場合、ランプの費用は有償となりま 
ず。 


申し込み先 


エプソンサービスコールセン々 一（ 連絡先—' 本書裏表紙） 

I 代替機ヴービス 

次の場合は、修理期聞中、代替機の貸し化しを行っていまず。 

• 保証期圍内の修理期園中 

代替機サービスを受けるには、正式保証書の提示が'必要でず。 
• 保守契約を結ばれているお客様の修理期聞中 


申し込み先 


エプソンサービスコールセンタ ー（ 連絡先:— • 本書裏表紙） 

部品の保有期間 _ 

当社は、本製品のネ甫修用性能部品 （ 本製品の機能を維持ずるためじ必要な部品）を、 
製造打ち切り後8年保有していまず。この期間は适商産業省の指導(旧巧49年通達) 
によるちのでず。 






トラブル チェツクシート 


お客様のプ□ジェクターで発生しているトラブルのを状を正確にお伝えいただく 
ためじ、お問い含わせ前にコピーしてチェックしてください。 


♦巧期動作 

□ 電源が入らない 


♦投写映像のげ 態 

□ 画面に何も表示されない（青画面•黒画面) 

□ メッセージが出る 
□ N 0 SIGNAL 

□ 映像信号が入力されていません 
□ 本プロジェクターではきけられない 
信号です 

□ □ゴ（メッセージは出ない） 

□ 映憶 

映像が切れる.小さい 
□ 表示されない部分がある 
□ スクリーンサイズよりも小さい 
□ 画面が台おに歪む 
□ 数ドソトタけている 

映像が汚い 

□ 画像がぼやける、ピントが合わない 
□ 搞模樣が入る 
□ ちらつく 
□ 文字が夕けて見える 


現象を記入してくださし、。 


EMP - 

シリアルナンバー 

購入時期 年 月 

インジケータ 

(インジケータのランプ色、点な•点ミ威の状態を書いてください） 

0 □ 

々- □ 

け 


映像の色が悪い.暗い 
□ 暗い 

□ をが悪い、暗い {コン ピュータ） 
□ をが悪い、暗い（ビデオ） 

□ TV 、 CRT とらが違う 


接続コネクタ 
□ しっかりささっていますか 

□ Computer ( ) 

□ D - Sub 15 ピン 

( ) 

□ Video 


コンピュータの設を（画面のプロパティ） 
□ LCD 表示あり 

解像度 X 



□ コンポジット 
□ S ビデオ 
I I コンポーネン t 


電源ケーブル 
□ しっかりささっていますか 
□ 電源スイッチ ON 


コンピュータケーブル 
□ 純正 
□ 延長 

商品を （ 

□ 分配-増幅器 
商品を （ 

□ 切り替え器 
商品を （ 


発生時期 □ 使用前 □ 使用開始直後 □ 使用中 

発生頻度 □常時 □たまに （ 回中 回） 


〜を巧うとかず発をする、など 
□その他 （ ） 

□その他 { ) 



































才ーディオケーブル 
A / V ケーブル 


□ 

□ 



□ ビデオ 

□ コンポジット 
□ S ビデオ 

( 


発生時期 

□ 巧用前 

□ ■(ま用開始直後 

□ 使用中 


〜を巧うと也、ず発生する、など 

□その化 （ 

発生頻度 

□ 常時 

□とまじ （ 

回中 

回） 

□その他 （ 


EMP - 

シリアルナンバー 

購入時期 年 月 



♦音声の状態（スピーカ内蔵の機種の場合) 

□ 音が聞こえをい 
□ 音が小さい 
□ 音が割れる 
□ 違うさが出る 


映像入カコネクタ 

□ つンピュータ 

□ Computer 

□ コンポーネント 


音声入カコ不クタ 


□ 

しつ 

かりささっていま 

□ 

ステレオミニ 


□ 

Audio In 

□ 

RCA 

(ピン） 


□ 

S 端子 


□ 

コンポジット 


□ 

コンポーネン 


□ ビデオ機器 

ビデオ • DVD •カメラ 
メーカーを （ 

機種を （ 


□ コンピュータ 

Win - Mac - EWS 

メーカーを （ ） 

機種 ( ) 

□ 音を鳴らす設定になっていますか 


(器 { 

-心 

名替名 
正長おりお 
純延商切商 

□ □ □ 





























国際保証制度 


本機にはワールドワイド保証がついており、購入された国、および地域 W 外に世界48ケ所の国や地 
域で修理が受け6れまず。製品に添付された保証書に記載の内容は、この国際保証の内容ではなく、 
その保証書の有効な国、および地域(こおいてサービスを受ける際に適用されまずことをご留意願い 
まず。 


エプソンプ□ジェクターの国際保証は liTF の国、および地域においてのみ適用されます。 

く欧州> 

•オーストリア.ベルギー •ブルボリア •ク□アチア •キプ□ス •チェコ 
•デンマーク •フィンランド•フランス •ドイツ ■ギリシャ •ハンボリー 
- アイルランド•イタリア-ルクセンブルグ-マケドこア-オランダ -ノルウェー 
-ポーランド-ポルトガル . ルーマこア . ス□パキア-ス□ベこア-スペイン 
.スウェーデン.スイス.トルコ.イ半リス.ユーゴスラビア 

く北米•中米> 

•カナダ•コスタリカ•メキシコ•アメリカ 
く南米> 

•アルゼンチン.ブラジル ■チリ.コ□ンビア •ペルー.ベネズエラ 
くアジア*オセアニア> 

•オーストラリア•中国 •ホンコン•日本.韓国.マレーシア•シンガポール 
-台湾-女イ 

保話期間と条件は liTF の記載によります。 

1 ) この保証は、製品を購入した国、および地域で発ちされた保証書またはレシートを提示された場 
合に有効となります。 

2) この保証は、本書に記載された国、および地域のエプソンまたはエプソン指定のサービス機関で 
次の条件に基づき実施されまず。 

-保証期間は購入から24ヶ月。 

-取扱説明書、本体貼付のラペル等に従った正常な使巧が態で故障した場合には、無料で修理ず 

る〇 

-修理中の代替機の貨ちは原則として行わない。 

3) この保証は、下記の場合には適巧されません。 

a . 消耗品 （ ランプ）およびオプション品の故障の場合 

b . 本製品がお客様により不適当に使用されたり、輸送じよる損傷および本書や取扱説明書の内 
容に従わず取りあわれた場合 

C. エプソンおよびエプソン指定のサービス機関似外の第王者じより、修理、蛮更された場合 
d . エプソン純正品、およびエプソン品質認定品!; U 外のオプション品または消耗品を装着して卜 
ラブルが発生した場合 

ごま意 

電源ケーブルじついては購入国、および地域の電源状況に基づきセットしていまず。海外でお使い 
になる場合には、事前に、使用ずる国や地域の電源電圧やコンセントの形状を確認し、その国や地域 
の規格に適合した電源ケーブルを現地じておまめください。 

エプソンプ□ジェクター国際保証連絡先リスト 

この速絡先リストは2004年12月目日現在のものでず。 

最新の速絡先はタページ峰の各速絡先の Web Home Page を参照してください。それらの記載 
が無い場合はメインの Web Home Page www . epson.com をご覧ください。 



< EUROPE> 


AUSTRIA : 

EPSON Support Center 
Austria 

Tech. Help Desk; 

00491805 235470 
Web Address: 
http;//www.epson.at 

BELGIUM : 

EPSON Support Center 
BeNeLux 

Tech. Help Desk; 

032 702 22082 
Web Address: 
http://www.epson.be 

BULGARIA : 

PROSOFT 

6. AI Jendov Str. 

BG-1113 Sofia 
Tel: 00359.2 .730.231 
Fax: 00359.2 .9711049 
E-mail: Prosoft@intemet-BG.BG 

CROATIA : 

Recro d.d. 

Trg. Sportova 11 
HR- 10000 Zagreb 
Tel: 00385.1 .6350.777 
Fax: 腑 385.1.6350.716 
E-mail: recro@recro.hr 
Web Address: 
http:/AV ww.recro.hr 

CYPRUS : 

CTC- INFOCOM 

6a.lonos Str., Engomi 
P. O. Box 1744 
2406 Nicosia, Cyprus 
Tel: 00357.2 .458477 
Fax: 00357.2 .668490 

CZECH : 

EPRINT s.r.o. 

Stresovicka 49 
CZ-16200 Praha 6 
Tel: 00420.2 .20180610 
Fax: 腑 42 日.2.20180611 
E-mail: eprint@mbox.vol.cz 

DENMARK: 

Tech. Help Desk; 70 279 273 
Web Address: 
http://www.epson.dk 

FINLAND : 

Tech. Help Desk: 0201552090 
(note. Some geographical 
areas excluded) 

Web Address: 
http://www.epson.fi 


FRANCE : 

EPSON France, 

68 bis me Marjolin, F- 92300 
Levallois, 

Tech. Help Desk: 日.821.017.017 
Web Address: 
http://www.epson.fr 

GERMANY: 

EPSON Deutschland 
GmbH 

Zulpicher StraBe 6 

40549 Dusseldorf 

Tech. Help Desk: 01805 235470 

Web Address: 

http://www.epson.de 

GREECE: 

Pouliadis Ass. Corp. 

Aristotelous St. 3 
GR-19674 Athens 
Tel: 0030.1 .9242072 
Fax: 0030.1 .9441066 

HUNGARY : 

R.A. Trade Kft. 

Petofi Sandor u. 64 
H- 2040 Budaor 
Tel: 0036.23 .415.317 
Fax: 0036.23 .417.310 

IRELAND : 

Tech. Help Desk: 01679 9015 
Web Address: 
http: //www. ep son. ie 

ITALY : 

EPSON Italia s.p.a. 

Assistenza e Servizio CUenti 
Viale F. Lli Casiragi, 427 
20099 Sesto 
San (Giovanni (MI) 

Tech. Help Desk: 02.29400341 
Web Address: 
http://www.epson.it 

LUXEMBURG : 

EPSON Support Center 
BeNeLux 

Tech. Help Desk; 0032 70 222082 
Web Address: 
http://www.epson.be 


MACEDONIA : 

Rema Kompjuteri d.o.o. 

St. Naroden Front 19a 
lokl6 

91000 Skopje/ Macedonia 
Tel: 00389.91.118159 
Fax: 00389.91.118159 

NETHERLANDS: 
EPSON Support Center 
BeNeLux 

Tech. Help Desk: 043 3515752 
Web Address: 
http://www.epson.nl 

NORWAY : 

Tech. Help Desk: 815 35180 
Web Address: 
http://www.epson.no 

POLAND : 

FOR EVER Sp. z.o.o. 

Ul.Frankciska Kawy 44 
PL- 01-496 Warszawa 
Tel: 0048.22 .638.9782 
Fax: 0048.22 .638.9786 
E-mail: office@for-ever.com.pl 

PORTUGAL : 

EPSON Portugal, S.A. 

Rua do Progresso, 471-1 
Perafita- Apartado 5132 
Tech. Help Desk: 0808 200015 
Web Address: 
http://www.epson.pt 

ROMANIA : 

MB Distribution S.R. L. 

162, Barbu Vacarescu Blvd. 
Sector 2 

RO- 71422 Bucharest 
Tel: 0040.1 .2300314 
Fax: 0040.1 .2300313 
E-mail: office@mbd-epson.ro 

SLOVAKIA : 

Print Trade spol. s.r.o. 

Cajkovskeho 8 
SK- 98401 Lucenec 
Tel: 00421.863.4331517 
Fax: 00421.863.4325656 
E-mail: Prntrd@Ic.psg.SK 
Web Address: 
http://www.printtrade.sk 


国際保証制度 





SLOVENIA : 

SWITZERLAND : 

UNITED KINGDOM : 

Repro Ljubljana d.o.o. 

EXCOM Service AG 

EPSON (UK) Ltd. 

Smartmska 106 

Moosacher Str. 6 

Campus 100, Maylands Avenue 

SLO-1001 Ljubljana 

CH-8820 Wadenswil 

Hemel Hempstead, 

Tel: 00386.61.1853411 

Tel: 01.7822111 

Herts, HP2 7TJ 

Fax: 00386.61.1400126 

Fax: 01.7822349 

Tech. Help Desk; 0990 133640 


Web Address: 

Web Address: 

SPAIN : 

http://www.excom.ch 

http://www.epson.co.uk 

EPSON IBEmCA, S.A. 

Avda. Roma 18-26, 

TURKEY : 

YUGOSLAVIA : 

08290 Cerdanyola del Valles, 

Romar Pazarlama 

BS Procesor d.o.o. 

Barcelona, SPAIN 

Sanayi ve TIC. A.S. 

Hadzi Nikole Zivkovica 2 

Tech. Help Desk: 902.404142 

Rihtim Cad. No. 201 

11000 Beograd 

E-mail: soporte@epson.es 

Tahir Han 

Tel: 00381.11.639610 

Web Address: 

TR-Karakoy-Istanbul 

Fax: 00381.11.639610 

http://www.epson.es 

SWEDEN : 

Tech. Help Desk: 077 140 01 34 
Web Address: 
http://www.epson.se 

Tel: 0090.212.2520809 

Fax: 0090.212.2580804 


< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEANI ISLANDS > 

CANADA : 

MEXICO : 

U. S- A. : 

Epson Canada, Ltd. 

Epson Mexico, S.A. de C.V. 

Epson America, Inc. 

1 腑 Mural Street, Suite 300 

Boulevard Manuel Avila 

3840 Kilroy Airport Way 

Richmond Hill, Ontario 

Camacho 389 

Long Beach, CA 90806 

CANADA L4B IJ3 

Edificio1 Conjunto Legaria 

Tel: 562-276-4394 

Tel; 905-709-3839 

Col.I 打 igacion, CP. 11500 

Web Address: 

Web Address: 

Mexico, DF 

http://www.epson.com 

http://www.epson.coin 

Tel: (52 55) 1323-2052 

Web Address: 


COSTA RICA : 

Epson Costa Rica, S.A. 

D 巳 la Embajada Americana, 

200 Sur y 300 Oeste 

Apartado Postal 1 ； 361-1200 Pavas 
San Jose, Costa Rica 

Tel:(5 腑） 210-9555 

Web Address: 
http://www.epsoncr.com 

http://www.epson.com.mx 


< SOUTH AMERICA > 

ARGENTINA : 

CHILE : 

PERU : 

Epson Argentina S.A. 

Epson Chile S.A. 

Epson Peru S.A. 

Avenida Belgrano 964/970 

La Concepcion 322 Piso 3 

Av. Del Parque Sur #400 

Capital Federal 

Providencia, Santiago,Chile 

San Isidro, Lima, 27, Peru 

1092, Buenos Aires, Argentina 

Tel: (562) 200-3400 

Tel:(511)224-23% 

Tel;(5411)4346-0300 

Web Address: 

Web Address: 

Web Address: 
http://www.epson.com.ar 

http://www.epson.cl 

http://www.epson.com.pe 

BRAZIL : 

COLOMBIA : 

VENEZUELA : 

Epson Colombia Ltda. 

Epson Venezuela S.A. 

Epson Do Brasil Ltda. 

Diagonal 109, 15-49 

Calle 4 con Calle 11-1 

Av. Tucunare, 720 

Bogota, Colombia 

Edf. Epson — La Urbina Sur 

Tambore Barueri, 

Tel:(571)523-5000 

Caracas, Venezuela 

Sao Paulo, SP 0646-0020, Brazil 

Web Address: 

Tel: (58 212) 240-1111 

Tel;(5511)4196-6100 

http://www.epson.com.co 

Web Address: 

Web Address: 

"18 http://www.epson.coin.br 


http://www.epson.com.ve 



< ASIA & OCEANIA > 


AUSTRALIA : 

EPSON AUSTRALIA 
PTYLIMITED 

3, Talavera Road, 

N.Ryde NSW 2113 ， 
AUSTRALIA 
Tel: 1300 361 054 
Web Address: 
http;//www.epson.com.au 

CHINA : 

EPSON (B 曰 JING) 
TECHNOLOGY SERVICE 
CO.,LTD 

8F,A. The Chen お ian 
Plaza N0.18 

Beitaipingzhuang Rd.’Haidian 
District’Beijmg, China 
Zip code: 100088 
Tel: 010-82255566-606 
Fax:010-82255123 

EPSON (B 曰 JING) 
TECHNOLOGY SERVICE 
CO.’LTD.SHANGHAI 
BRANCH PANYU ROAD 
SERVICE CENTER 
NO.127 Panyu Road, 
Changning District, 

Shanghai China 
ZIP code: 200052 
Tel: 021-62815522 
Fax: 021-52580458 

EPSON (B 曰 JING) 
TECHNOLOGY SERVICE 
CO.’LTD.GUANGZHOU 
BRANCH 

ROOM803 Baoli 

Plaza, NO.2,6th Zhongshan 

Road,Yuexiu District, 

Guangzhou 

Zip code: 510180 

Tel: 020-83266808 

Fax: 020- 83266055 

EPSON (B 曰 JING) 
TECHNOLOGY SERVICE 
CO.’LTD.CHENDU 
BRANCH 

A. The Guoxin Plaza, 

N0.77, Xiyu 
Street,Chengdu 
Zip code: 610015 
Tel: 028-86198420 
Fax: 028-86198255 


HONGKONG : 

EPSON Technical 
Support Centre 
(Information Centre) 

Units 516-517, Trade Square, 

681 Cheung Sha Wan Road, 
Cheung Sha Wan, Kowloon, 
HONG KONG 

Tech. Hot Line: (852) 2827 8911 
Fax: (852) 2827 4383 
Web Address: 
http://www.epson.com.hk 

JAPAN : 

SEIKO EPSON 
CORPORATION 
SHIMAUCHI PLANT 

VD Customer Support Group: 
4897 Shimauchi, Matsumoto-shi, 
Nagano-ken, 390-8640 JAPAN 
Tel: 0263-48-5 が 8 
Fax: 0263-48-5680 
http://www.i-love-epson.co.jp 

KOREA : 

EPSON KOREA CO., LTD 

27F Star Tower,737 
Yeoksam-dong,Gangnam-gu, 
Seoul, 135-984 KOREA 
Tel: 82-2-558-4270 
Fax: 82-2-558-4272 
http://www.epson.co.kr 

MALAYSIA : 

EPSON TRADING 
(MALAYSIA) SDN. BHD. 

3rd Floor, East Tower, Wisma 

Consplant 1 

No.2, Jalan SS 16/4 ， 

47500 Subang Jaya, 

Malaysia. 

Tel: 03 56 288 288 
Fax: 03 56 288 388 
or 56 288 399 


SINGAPORE : 

EPSON SINGAPORE 
PTE. LTD. 

401 Commonwealth Drive 
#01-01 Haw Par Technocentre 
SINGAPORE 149598 
Tel: 6586 3111 
Fax: 6472 0189 

TAIWAN : 

EPSON Taiwan 
Technology & Trading Ltd. 

14F,No. 7, Song Ren Road, 
Taipei, laiwan, ROC. 

Tel: (02) 8786-6688 
Fax: (02) 8786-6633 
http://www.epson.com.tw 

THAILAND: 

EPSON (Thailand) Co.,Ltd. 

24th Floor, Empire Tower, 

195 South Sathorn Road, 
Yannawa, Sathorn, Bangkok 
10120, Thailand. 

Tel: 6700680 Ext. 309,316,317 
Fax: 6700688 
http://www.epson.co.th 

Epson Technical Center 

21 St Floor, Payathai fower, 
128/227 Payathai Road, 
Rachataewee, Bangkok 
10400, Thailand. 

Tel: 612029 广 3 
Fax: 2165 腑 5 

http://www.epson-tech.in.th 


MEMO 




EPSON 


参ェプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種載品情報■ドライバ類の提供、サポート案内專のさまざまな情强を-為載したェプソンのホームぺージです。 

ェプソンなら購入後もまん、。皆樣からのお問い合わせのをい内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用ください。 
■ヴが】 http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

參プロジェクターインフオメーシヨンセンター製品の操作ち法•お胁诚い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。 
^, 0570-004110 【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜17:〇〇け兄日•齊社おをイ木日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* ま斤電電をせをご利巧の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約のき斤電 
電会巧へご化巧ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはご利用いただけませんので、 （0263)54-5800 までお電話ください。 

参ェプソン サー ビスコールセンター 

愼埋に関するお問い合わせ•出張修理•イ呆守契約巧び、保証期間内の代替樵お届けサービスのお申し込み化_ 

[ 瓷0570-004141 [受付時間】9:00〜17:30ち〜金曜日禍日•鲜社指を休日を除く） ] 

去ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンス•(做の電話サービスのを称です。 

* お電電を社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正し〈認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約のが電電 
会れへご‘依頼ください。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端ホ - CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話くださし、。 


♦修 i 里品送付•持ち込み化賴を 

お買い上げの販売店樣へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点る 

所在地 

TEL 

札幌修 i 里センター 

干060 -0034 化嗎巿中央区化4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス晚 

01 1-219-2886 

松本優理センター 

干 390-1243 巧本ホ神林1563エプソンサービス晚 

0263-86-7660 

東京値理センター 

干191 -0012 東京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス晚 

092-622-8922 

’冲縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖福通関社ビル 2 F エプソンサービス(楠 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 巧日、鮮杜指定休日を除く） 

* 予告なくを巧•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 

参ドアねドアサービス（修埋品を價ピックアップサービス）に関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場巧へ、指定業者が修埋おをお引胁パこお伺いし、修モ里完了巧巧社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。 * 個包は業者が巧います。 

ドア to ドアサービス受付電話 鬻0570 —090— 090 【受付時間】月〜金曜日9:加〜17:30册日、巧社指をか日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスのを称です。 

* 新電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
が電電会巧へご依頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利巧いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 


受イオ视点 

引き取り地域 

TEL 

則 m ち 

引き取り地域 

TEL 

礼幅修理センター 

化あち全域 

011 -219-2886 

福岡慢モ里センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修5里センター 

本州（中国地方を除く） 

0263 -86-9995 

沖縄修理センター 

冲禪本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、お社指定休日を除 <) ※松本修理センターは365日受巧可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、巧日、降社指をか日の9:加〜20:00の電話をがは02的- 86-9995 (365 日受付•可）じて日通部なミ店で 
代行いたします。 * ドア to ドアサービスについて詳しくは、ェプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 
參シヨー■/レー ム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西き斤宿目- 24-1 西巧宿=井ビル 1 F 

【開お時間】巧曜日〜金曜日9:30〜17:30禍日、巧お指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂窥 干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋1 F 

【開館時間】月曜日〜全曜日9:30〜 17:30( 祝日、巧せ指を休日を除く） 


• Mu€PSON 

エプソン製品をご愛巧の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興ホをお持ちのモへの会員制情報提供サービスです。お客補にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参消巧品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店及びエプソン OA サプライ株式会社（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーダイヤル01 20-251528) でお買い求めください。 

エヴソンお売株巧含な 干 160-8324 東京都お宿区西が宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 

71205002 

402113111 


たイコーエフソン株式ち社 干 392-85 日2長野県誠訪ホ大和 3-3-5 
Printed in China 06.XX-.XA(G04) 



























